114                                           I,   Die Gase.
Fiir unbeschrankt kleine Anderungen folgfc durch Elimination von dv und v aus den Beziehungen in Abschn. 22
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Mechanisehe Arbeit.   Man kann diese entweder, wie im Anfang gezeigt, aus der Temperaturanderung bestimmen nach
oder aus der Brack- und Volumanderung naoh
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Unmittelbar aus der Druck-oder Volumanderung ergibt sich L, wenn in dieser Beziehung gemaB der p, v-Kurve
\fc
\vn gesetzt wird.    Dann wird
in gleicher Weise mit der Druckanderung
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Je nach Umstanden kommt der eine oder andere dieser vier Aus-driicke zur Anwendung. Sie gelt en fiir 1 kg Gas. Fiir eine beliebige Gasmenge von Volumen V (Gewicht (?) ist iiberall v durch V zu er-setzen. Gleichung 9 kann auch in
umgeformt werden.
Beim Verdichtungsvorgang werden diese"Ausdriicke negativ, weil V2 •< vi> P% >^u T^^>Tl. Bei praktischen Rechnungen hat es keinen Zweck, das negative Vorzeichen mitzunehmen. Man kann einfach die Vorzeichen in den Klammera umkehren und erhalt dann z. B.
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Konstruktion der Adiabate. Es sei ein Punkt A und der Exponent k gegeben. Die Kurve zu zeichnen.
1. Das Verfahren, die Punkte einzurechnen, fiihrt im allge-meinen am raschesten zum Ziel und ist am genauesten. Es sei z. B. inung   vgl.   F. Ebner, I'echnisch wichtige Kurven.
